[10.977] (M)Sery_Bot: Sery_Bot has joined 
[13.294] (M)StreamElements: えみたろす is now live! Streaming Just Chatting: マジで部屋がやばいので片付けながらSASの振り返りなどなど 眠いのでみじかいかも
[39.272] (S)ソロモン_: こんばんはー
[65.694] (S)ソロモン_: なんか久しぶりの気がする
[235.660] (S)ソロモン_: なんかみんな咳とかヤバいから気をつけて
[248.110] kayokayosatoh: yaho  idol chan
[357.519] すたっく_: こんばんは〜
[360.966] kayokayosatoh: tadaima
[385.858] すたっく_: ありがたや〜
[431.979] nikiini: looking beautiful emi san
[499.602] よしむネ: おは たろす
[500.675] タンス太郎: かわええ・・こんばんわ
[516.416] toyomana: 知り合いはゲーム機の持ち運びに硬さも大きさもちょうどいいって言ってました
[553.435] (S)c_saki: @Oni_no_Hanzoさんサブスクありがとうございます
[560.686] kayokayosatoh: arigato gosaimasu
[564.141] 池水: emitarEbitaros
[566.102] (S)c_saki: c_saki is paying forward the Gift they got from Oni_no_Hanzo to the community! 
[566.118] kayokayosatoh: kawaii fuku
[566.160] (S)c_saki: c_saki is gifting 1 Tier 1 Subs to えみたろす's community! They've gifted a total of 1 in the channel! 
[566.538] (S)c_saki: c_saki gifted a Tier 1 sub to jensiii_k42! 
[567.000] (M)StreamElements: サブスク登録ありがとう jensiii_k42 🍙えみ部にようこそ！！👏
[574.640] タンス太郎: おれがもらえるのか。。ルル
[576.354] よしむネ: 大金がどこかに隠れてそう
[578.318] (M)NaRaJi8: emitarQueenClap
[582.047] (M)こんのたろす: こんばんは〜黒のお洋服似合ってる
[630.022] Rahh: Hey Emi! Nice dress! 
[664.779] toyomana: そしたら、その箱の中にお金入れて未来のえみさんにプレゼントしようｗ
[677.584] 范増: おばんです(^-^)/
[695.850] 范増: 掃除する格好では💦
[711.883] (S)descxz: emitarWave
[719.968] Katsuya_1: Hello from the maid.......I mean my hotel 
[758.578] (M)ひろたろす: こんばんたろすけ
[779.907] (M)こんのたろす: 喉はどうしたの？寒暖差？
[790.338] Katsuya_1: ３０日にかいる
[848.705] (S)takakanaaki: こんばんは😃🌃 5ビッツ侍見参😤 大丈夫❓️😅 Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1  お大事に🥺
[849.536] (M)StreamElements: takakanaaki Nice Cheers！ 5 bits ありがとう🥰
[948.830] kayokayosatoh: are you moving emi ?
[950.433] 范増: Cheer83  来月もイベントがあるのでご自愛を
[951.439] (M)StreamElements: 范増 (hanzou23) Nice Cheers！ 83 bits ありがとう🥰
[975.139] Katsuya_1: ハチミツとか飲んだら喉がもっと良くなるから？
[982.229] kayokayosatoh: emitarEbitaros
[1035.008] Katsuya_1: きょうmeguとあったよ
[1035.529] (S)takakanaaki: お片付け がんばれー🚩😃🚩
[1048.471] go8521102: kathry11Rock
[1139.656] toyomana: 天才
[1151.115] Rowuko: こんばんは
[1185.404] Katsuya_1: うん、今日から大阪
[1229.618] toyomana: わなか美味しいですよね！！
[1238.318] Katsuya_1: 笑みが好きな551をパスした 
[1251.823] 謎のティム: Hi EmiChairos
[1267.381] hslifegameplay: On the most beautiful day, her beauty leaves any day overshadowed, so beautiful with her attractive look, her beautiful face, her striking mouth and her beautiful hair giving shape to an incomparable woman.
[1268.107] PkmnRangerEmerald: emitaros yoooo
[1273.374] Katsuya_1: ｗｗｗｗ
[1280.265] kayokayosatoh: wwww
[1284.266] ウン_コモレール: w
[1300.130] Katsuya_1: あしたたべてみるかも
[1317.842] kayokayosatoh: 88888
[1325.926] DemonGaming101: hey emi
[1403.345] (S)sillirion: where is emi hidden?
[1410.535] (S)sillirion: ah she's here
[1412.658] (S)sillirion: XD
[1416.035] (S)sillirion: <3
[1439.053] rockmanshii: hi
[1480.994] DemonGaming101: emi cute outfit
[1493.835] go8521102: ameperoBeer
[1518.264] Katsuya_1: ｗｗ
[1532.090] (S)sillirion: @DemonGaming101 rule numer 1 emi is always cute in any outfit
[1552.417] 謎のティム: Yeah, looks very stylish, perfect for a fancy dinner! 
[1566.874] Katsuya_1: Onigiri hat would complete the outfit 
[1599.283] ShowZ_Osaka: こんばんは～プライムセール終わっちゃう～ 
[1759.757] Katsuya_1: やばい、今日めっちゃつかれたからHAYO NERU. おやちゅみ 
[1816.261] メー酉夢: ありがとうございます 
[1843.073] go8521102: Nya? Emi is cat?
[1852.417] (M)StreamElements: 🎀Waifu=推しと会える1日限定カフェ presented by @yurina_jpg 🎀2024/11/03 １日限定オープン💗 お給仕します！会いに来てね～！  【予約はこちらから！】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2Uz1OH9rGrOmxpwvZzLrXio56A-hLbFuT052FiPs3ZJmpQ/viewform?usp=send_form
[1878.460] すたっく_: とりむさんのいいですよねぇ
[1887.206] メー酉夢: 紹介してもらえるなんて夢みたいや・・・
[1972.414] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[2029.858] すたっく_: は、ハイスペック、、、？！
[2042.040] メー酉夢: すたっくさんすごいよね～～
[2044.611] すたっく_: あってます〜
[2092.014] toyomana: すご！
[2092.399] (M)StreamElements:  [My social]SNSのフォローよろしくお願いします！ →  https://lit.link/emi0o0s2
[2101.228] きーろ: こんばんはー
[2111.654] すたっく_: 全部私が作りました（生産者の顔）
[2243.171] きーろ: あらありがとうございます！
[2543.611] (M)StreamElements: 鹼性離子水 (long86091222) フォローありがとう✨ ゆっくりしていってね！🍙
[2719.876] りおんたろす: お疲れ様です〜諸々お大事にです 
[2736.405] (M)StreamElements: 賴小瑞 (larry8642) フォローありがとう✨ ゆっくりしていってね！🍙
[2772.539] (M)BobShubin: !yawn
[2772.903] (M)StreamElements: 【たろすあくびカウンター】Emitaros yawned 574 times in 2024.
[2782.407] (M)BobShubin: Konbanwa 
[2805.299] りおんたろす: シュシュ未だに使ってくれて嬉しいのと似合ってます 
[2878.091] (M)BobShubin: Is it oniisan time? 
[2992.424] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[3035.416] (S)Rsr1101: bless u Emitaros 
[3057.035] (M)StreamElements: taabooxx フォローありがとう✨ ゆっくりしていってね！🍙
[3128.424] Davearuski: sremesBearwave
[3307.545] 40bd: hiii 
[3342.046] toyomana: サブスクしてるから、どれなのか全くわからないｗ
[3385.992] toyomana: emitarOtsuemi
[3443.692] (M)NaRaJi8: gomen, so many new names i need to rememeber
[3621.252] (S)玉ヒュンケル: 玉ヒュンケル subscribed at Tier 1. They've subscribed for 4 months, currently on a 4 month streak! えみちゃん配信するなら電話してー emitarPenlight
[3621.810] (M)StreamElements: 玉ヒュンケル (otama_love) さん 4 ヶ月めのサブスクありがとう！👏
[3682.778] すたっく_: 毎回新しくしてるんで、、、
[3713.972] すたっく_: デザフェスようも新しいの持っていきます
[3731.803] (S)玉ヒュンケル: SASってなんだっけ
[3769.254] すたっく_: 16、17です〜
[3775.047] すたっく_: 僕は16だけ
[3796.334] toyomana: 去年ゆりなさんが迷子になりまくってたやつでしたっけ？
[3832.433] (M)StreamElements:  [SNS] Pls Follow all my social accounts!! →  https://lit.link/emi0o0s2
[3832.934] sato4: 今日のファッション見せて〜
[3926.501] (M)StreamElements: qlooop さんフォローしてくれてありがとうございます🎉
[3946.506] Dante_algorithm: business cards ?
[3971.325] (M)yurina_jpg: ねえ今日りんご渡すの忘れた🍎
[3974.598] Dante_algorithm: emitarMadgeClap
[3980.607] (S)玉ヒュンケル: かわいいい
[4006.841] (M)yurina_jpg: 今度ひとかけらもっていくね(?)
[4012.440] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[4104.008] surume_sake: メガネ外してみて？
[4109.001] (S)玉ヒュンケル: えみちゃん今日はひっそりボイスだね
[4129.915] (S)玉ヒュンケル: あらま、お大事に
[4149.931] surume_sake: なんだと、、そしたら自分の外しますっ！
[4160.978] kakashi_kakashi_: 真珠のネックレスをさせるには何ポイント必要ですか
[4162.446] (M)StreamElements: 【Sponsored Products】＠Sycom様より提供していただいたPC〈Lepton WS3500Z790-A/D5 Stream Box〉を使用しています！ ¥3000 OFFクーポン→〈Emi_taros〉 
[4190.425] kakashi_kakashi_: 断念しました
[4240.006] bigboss138: do I see Batman The Long Halloween??
[4279.099] (S)玉ヒュンケル: こぐまる？
[4300.356] bigboss138: I love that book!
[4307.590] surume_sake: このチャンネルにまた流れつけるかわからないのでフォローしまぁす！
[4317.276] (M)StreamElements: surume_sake さんフォローしてくれてありがとうございます🎉
[4354.269] nickgrandpa: このちちゃい🍙ちゃん こんばんは
[4354.412] bigboss138: oh no! lol
[4373.074] Oni_no_Hanzo: cheerwhal100 Hello. Let's have a nice October together.
[4373.834] (M)StreamElements: Oni_no_Hanzo Nice Cheers！ 100 bits ありがとう🥰
[4393.808] (S)玉ヒュンケル: もうあのスパークリング飲み終わった？
[4402.285] kayokayosatoh: hyaku bits umai
[4416.217] nickgrandpa: みせてくださいいいい
[4418.013] (M)NaRaJi8: you can hear the sleepiness in your voice w
[4422.152] bigboss138: I hope you can enjoy reading it someday.
[4490.865] kayokayosatoh: Emigiri chan
[4493.475] Oni_no_Hanzo: emitarEbitaros
[4496.492] kayokayosatoh: why same
[4511.253] professorgecko27: Shhh she doesn't know I'm here 🤫
[4512.149] (M)StreamElements: yuanguhongge さんフォローしてくれてありがとうございます🎉
[4517.417] (S)descxz: with the specs, look like emi 
[4517.865] (M)StreamElements: dreww_aw えみたろすの配信へようこそ！👏
[4551.430] kayokayosatoh: kawachi
[4566.635] (S)玉ヒュンケル: 普段飲んでるおくすりって喉関係ある
[4573.622] (S)玉ヒュンケル: かわいい！
[4584.148] bigboss138: looks like a Gudetama version of onigiri
[4584.613] Oni_no_Hanzo: nice
[4614.192] kakashi_kakashi_: 明日の朝目覚めないんじゃないかと思うような声
[4680.443] Hikari225: こんにちは！私も口内炎できやすい体質です。口内炎仲間ですね
[4709.728] (S)玉ヒュンケル: そうなんだ・・・。早く良くなりますように
[4735.277] kayokayosatoh: a s m r voice
[4757.776] bigboss138: rest your voice, drink many liquids
[4801.960] kayokayosatoh: emitarEmikpkp
[4851.945] (S)玉ヒュンケル: 干芋に１００万ペソ
[4858.998] (S)玉ヒュンケル: 当たった
[4899.900] kayokayosatoh: okashi ?
[4901.695] (M)03edward03: おやおや、今日も可愛い服装だね
[4907.136] (M)NaRaJi8: emitarMunch
[4908.471] (M)03edward03: 今日出掛けた?
[4916.702] (S)玉ヒュンケル: 毎回２袋届いてる気がする
[4962.014] (S)Narzake: 今日寒かった
[4981.721] (S)玉ヒュンケル: オシャレ～
[4988.918] (B)えみたろす: 写真はDiscordサーバーのアルバムチャンネルに投稿されています！Photo is posted to the album channel of my Discord server!! → https://discord.gg/fR58z34gBF
[4999.901] (M)03edward03: あ、そうだったねw昨日かと思ってもう時間の感覚バグってる 
[5032.457] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[5042.592] (M)03edward03: 喉なんかあった?
[5071.889] (M)NaRaJi8: im suprised you are streaming on a sunday
[5074.613] (M)03edward03: 使うチャンス
[5080.235] (M)03edward03: LUL
[5122.168] (M)03edward03: その粉はなに?
[5162.692] (M)NaRaJi8: w
[5174.579] (M)03edward03: ありがとう！
[5192.325] kayokayosatoh: kawaii
[5206.691] kayokayosatoh: idol taros
[5219.163] tao_o4: おいも 
[5234.434] ネコ_ぴ: 美しいえみさん
[5260.071] (S)玉ヒュンケル: 野菜ばっかりで体によさそう 
[5317.286] (S)玉ヒュンケル: 色使いいいね
[5352.235] (M)NaRaJi8: is all this form that streamer art gallary you went to?
[5358.842] (M)NaRaJi8: from*
[5398.413] (M)NaRaJi8: thats cool
[5422.448] (M)StreamElements:  【Thanks for clip!】クリップ大歓迎です✨タイトルをつけるのを忘れないでね！ Make sure to give a clip title! Untitled clips will be deleted.
[5448.158] (M)NaRaJi8: i wish i had art skills of some kind
[5452.450] (M)StreamElements: 🎀Waifu=推しと会える1日限定カフェ presented by @yurina_jpg 🎀2024/11/03 １日限定オープン💗 お給仕します！会いに来てね～！  【予約はこちらから！】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2Uz1OH9rGrOmxpwvZzLrXio56A-hLbFuT052FiPs3ZJmpQ/viewform?usp=send_form
[5557.466] (S)玉ヒュンケル: 情熱ないときついねｗ
[5565.947] すたっく_: ほんとみんなすごい
[5572.451] (M)StreamElements: 【Join our Discord channel❕】 https://discord.gg/fR58z34gBF ←あまりあてにならない予定などが出ています。ROM専🆗なので気軽にどうぞ！チャネポの写真などもここに上がってます！Photos redeemed at channel points will also be uploaded here!!
[5599.427] (M)03edward03: I love the pics from the streamer art show. Wish I could have gone too 
[5600.467] すたっく_: 3Dのドット絵、「ボクセルアート」というものです
[5628.848] (M)03edward03: I'm also interested in going to design fest someday
[5663.226] (M)NaRaJi8: @03edward03 why didnt you 
[5688.425] (S)玉ヒュンケル: ほえええ、これでゲーム作ってほしい！
[5732.214] (M)03edward03: @naraji8 ask the embassy 
[5768.606] (M)NaRaJi8: @03edward03 give me the phone number ill talk to them 
[5782.257] (M)03edward03: @naraji8 
[5792.323] (M)03edward03: かわいいいいいいい
[5828.095] (M)03edward03: すき！！w良く分かってるね✨
[5885.799] (M)03edward03: 自分のアバターも可愛い！かっこいい！
[5965.457] すたっく_: 今回のイベント、バケモンみたいなクリエイターの方ばっかりだったので、めちゃ緊張しました
[6018.106] (M)03edward03: xとかではあるのかな?
[6030.542] (S)玉ヒュンケル: ボクセルアートってBlenderかと思ったらよくわかんない専用のソフトで作ってた
[6052.459] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[6088.673] (M)03edward03: わお！！！
[6153.305] (S)玉ヒュンケル: 構図変わると難しくて正面になりがち・・
[6212.033] (M)03edward03: えみが作ったワイフカフェのイラストもすごく可愛い！全部本人って感じだった
[6249.580] (M)03edward03: 小さいキャラのやつもれりちゃんだった?
[6258.549] (M)03edward03: マジで良かったよーー
[6269.034] (M)03edward03: 今度ちゃんと褒めなきゃw
[6347.172] (M)03edward03: え！！
[6368.426] (M)03edward03: ドローンでタコたちと友達になりたい！！
[6386.853] (M)NaRaJi8: oh that reminds me i need to buy the new mario party
[6395.192] (S)玉ヒュンケル: 水中ドローン高そう
[6411.529] (M)NaRaJi8: man that scares me
[6415.492] (M)NaRaJi8: being under water
[6430.115] (S)玉ヒュンケル: えみちゃん大丈夫かあ。無理しないでね 
[6438.448] (M)03edward03: 俺泳げないけど水中の面白い生き物たちと交流したい
[6453.890] (S)玉ヒュンケル: 今度映りに行こうかな
[6472.442] ごんたつや: こんたろ！
[6474.505] PkmnRangerEmerald: !lurk
[6474.877] (M)StreamElements: Come see me again! 
[6499.542] blueluster_: genki?
[6512.858] (M)03edward03: すげ
[6531.782] ごんたつや: 泳げないから船底がガラス張りになってる船に乗って見るくらいが良いですw
[6573.484] Merz_IP: Emi Taros 
[6586.236] ごんたつや: えみたろちゃんはスキューバとか似合いそう
[6617.655] (M)03edward03: かわたろす
[6633.088] ごんたつや: 沖縄の海はめっちゃいいよ
[6662.073] (S)玉ヒュンケル: 江戸川好き
[6663.917] ごんたつや: 東京には無い海が見れるねー
[6679.570] (M)03edward03: 引きこもりだって自然好きになれると思うw
[6694.395] ごんたつや: 島の名前忘れたけど船で1時間くらいの島に行って原チャリ借りて走ったの楽しかったなぁ
[6718.934] (M)StreamElements: ryuto008 フォローありがとう✨ ゆっくりしていってね！🍙
[6743.399] (M)03edward03: 逆に自然のところの方が平和を感じるかも 
[6803.295] ごんたつや: 高速船で行けるしね
[6809.151] Voorhees__13: HahaShrugMiddle
[6832.743] (S)玉ヒュンケル: 戦利品は全部飾るの？
[6853.337] ごんたつや: キャンプとかはしないの？
[6911.226] ごんたつや: デイキャンプとかから始めてみたら？？
[6972.827] (M)NaRaJi8: !yawn
[6973.211] (M)StreamElements: 【たろすあくびカウンター】Emitaros yawned 575 times in 2024.
[7022.900] (S)玉ヒュンケル: 今夜半袖だと寒い・・
[7040.737] 盆栽やで: おはたろす！
[7045.913] 盆栽やで: すやたろす！
[7072.468] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[7076.547] 盆栽やで: 僕ってそんなよみずらいか
[7080.867] 盆栽やで: phalotPinch
[7089.688] (M)03edward03: ２時間もやってるからちょっと喉やられてるかも
[7105.820] 盆栽やで: やられてるなら寝よう
[7133.460] (M)03edward03: 次はいつになる?
[7149.453] (S)玉ヒュンケル: ５時間ってすごいなー
[7171.199] kayokayosatoh: is that a yoohei usagi
[7174.633] kayokayosatoh: ?
[7227.324] (M)03edward03: 朝じゃなくて?
[7246.914] (M)03edward03: おっけけ
[7252.472] (M)StreamElements: 🎀Waifu=推しと会える1日限定カフェ presented by @yurina_jpg 🎀2024/11/03 １日限定オープン💗 お給仕します！会いに来てね～！  【予約はこちらから！】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2Uz1OH9rGrOmxpwvZzLrXio56A-hLbFuT052FiPs3ZJmpQ/viewform?usp=send_form
[7282.478] (M)StreamElements: 【えみ部のみんなへ】配信の感想やお気に入りのクリップをぜひSNSでもシェアしてね 
[7308.386] (M)03edward03: 今度限界になったら携帯のTTS使ってみる?w
[7312.457] (M)StreamElements:  [My social]SNSのフォローよろしくお願いします！ →  https://lit.link/emi0o0s2
[7325.636] (S)玉ヒュンケル: 各種族のトップが並んで集合写真撮ってるみいたいｗ
[7343.645] (M)StreamElements: 21grams_ えみたろすの配信へようこそ！👏
[7376.949] (M)03edward03: LUL
[7475.653] (S)玉ヒュンケル: おにぎり界首脳
[7584.688] douggamer181257: Sugoi ne
[7642.553] douggamer181257: sorry but I love saying that, sugoi ne, sugoi ne
[7739.964] (S)玉ヒュンケル: え、やさしい
[7758.706] kayokayosatoh: ebi tacosuu
[7773.216] kakashi_kakashi_: わらわは手で直に持つのが好きなのじゃ
[7783.248] (M)StreamElements: momomomo_m えみたろすの配信へようこそ！👏
[7784.742] kayokayosatoh: emitarEbitaros
[7794.043] kayokayosatoh: wwww
[7796.526] (M)NaRaJi8: that scared me w
[7796.620] (S)玉ヒュンケル: びっくりしたああ
[7809.854] sunday__silence: こんばんは～🎵
[7869.626] sunday__silence: 音量、丁度良かったですよ♪
[7876.341] spiderboy111324: こんばんは！
[7889.641] kayokayosatoh: ebi tacos
[7933.105] sunday__silence: ぷっさん、迷ってるw
[8079.267] kayokayosatoh: kawachi hand fan
[8084.468] (S)玉ヒュンケル: ニモみたいなやつは有名なキャラ？
[8092.481] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[8102.848] kakashi_kakashi_: パソコンの中に置けばいいんじゃないですか
[8144.274] (S)玉ヒュンケル: エビだったんだｗ
[8144.771] kayokayosatoh: emitarEbitaros
[8166.438] (S)玉ヒュンケル: emitarEbitaros
[8179.497] kayokayosatoh: wwww
[8183.405] (M)NaRaJi8: !yawn
[8183.803] (M)StreamElements: 【たろすあくびカウンター】Emitaros yawned 576 times in 2024.
[8190.955] sunday__silence: PCのファンに当たって、ガラガラなりそw
[8411.190] gonzalesu_yokohama: 可愛いお人間さん❤️こんばんわ！
[8496.483] (S)玉ヒュンケル: えみちゃん目が丸くてクリっとしたキャラが好きなの？
[8626.763] (S)takakanaaki: (/ω･＼)ﾁﾗｯ お片付けは進んでますか(・_・?)
[8668.099] (S)玉ヒュンケル: 今度新しい棚くるんだっけ
[8682.675] (S)洗車野郎: のど大丈夫？
[8719.780] (S)玉ヒュンケル: 綺麗になったぜ！
[8723.068] (S)takakanaaki: あともうちょいなのかな❓️🙄 がんばれー🚩😃🚩 Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1
[8724.121] (M)StreamElements: takakanaaki Nice Cheers！ 5 bits ありがとう🥰
[8734.969] (S)玉ヒュンケル: ８８８８
[8737.626] sunday__silence: 無理しないでね～
[8742.518] (B)えみたろす: 写真はDiscordサーバーのアルバムチャンネルに投稿されています！Photo is posted to the album channel of my Discord server!! → https://discord.gg/fR58z34gBF
[8787.335] (S)玉ヒュンケル: 寒くなるとよけいひどくなるの？
[8793.953] (S)洗車野郎: 気温差も馬鹿みたいにあるからね…
[8807.974] (S)takakanaaki: 働きすぎからの過労での体調不良なのかな❓️🥺
[8838.966] sunday__silence: 咽頭炎かなぁ～。
[8886.697] (S)洗車野郎: 3回だっけ？ルーティンのお薬タイム
[8908.151] (M)StreamElements: 獣ゆく細道をゆくおでん (crazyodenkun0313) えみたろすの配信へようこそ！👏
[8932.637] (S)takakanaaki: そっかぁ😅 忙しいと面倒臭くなったり忘れたりすることあるよね😅
[8936.677] (S)玉ヒュンケル: 自分なら絶対忘れちゃうわ・・
[8938.694] sunday__silence: 自分も持病もちだけど、病気と上手に付き合ってくしか無いよね～。
[9007.483] (S)玉ヒュンケル: どうやってえみちゃんに薬を忘れないでもらうか会議したのかもしれない(´・ω・｀)
[9035.481] kakashi_kakashi_: 給餌器改造して薬出てくるようにするか
[9048.990] (S)玉ヒュンケル: そうだったんだ！
[9052.489] (M)StreamElements: 🎀Waifu=推しと会える1日限定カフェ presented by @yurina_jpg 🎀2024/11/03 １日限定オープン💗 お給仕します！会いに来てね～！  【予約はこちらから！】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2Uz1OH9rGrOmxpwvZzLrXio56A-hLbFuT052FiPs3ZJmpQ/viewform?usp=send_form
[9066.072] (S)洗車野郎: えみもそういう感じの病気か〜 俺は年が明けたら手術や〜
[9080.136] (M)03edward03: LUL
[9082.470] (M)StreamElements:  [SNS] Pls Follow all my social accounts!! →  https://lit.link/emi0o0s2
[9102.677] (S)洗車野郎: おいwww
[9112.602] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[9118.354] sunday__silence: 自分は100均の薬入れる容器に入れて、飲み忘れないようにしてるw
[9142.507] (M)StreamElements:  【Thanks for clip!】クリップ大歓迎です✨タイトルをつけるのを忘れないでね！ Make sure to give a clip title! Untitled clips will be deleted.
[9144.555] sunday__silence: それw
[9160.868] (S)takakanaaki: それいいねo(^o^)o
[9176.207] (S)洗車野郎: 俺は処方で一包化してもらってる
[9201.190] (M)StreamElements: deemcswagz さんフォローしてくれてありがとうございます🎉
[9216.808] (S)takakanaaki: えみさまも大変なんだね🥺
[9256.294] sunday__silence: 自分は４種類だから、容器に入れとかないと『あれ？これ飲んだっけ？』ってなるから。入れるようになったw
[9334.563] (S)玉ヒュンケル: ペッってしちゃったのｗ？
[9351.446] (S)takakanaaki: 🥺🥺🥺 もう飲み忘れたらダメだよ Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1
[9352.387] (M)StreamElements: takakanaaki Nice Cheers！ 5 bits ありがとう🥰
[9387.048] professorgecko27: Silver Wolf did you play apex ? 🤔
[9397.533] professorgecko27: I don't know if I saw you play apex before
[9439.814] (S)takakanaaki: ４時間おきに３回はめんどいね😅
[9441.441] (S)玉ヒュンケル: なんかスマホのアプリとかアップルウォッチにお薬通知送ってくれるやつないのかな
[9449.534] professorgecko27: Lol 🤣
[9454.110] kakashi_kakashi_: 無理なんだよね～がここ最近で一番いい笑顔だったと思う
[9474.449] (M)NaRaJi8: @professorgecko27 them translations w
[9486.002] (S)玉ヒュンケル: くぅうう 
[9495.352] (S)takakanaaki: なんかそれわかる😅
[9588.375] (S)takakanaaki: 危機感が薄れるっていうか、薬を飲んでるから何とかなってるってのを気にしなくなってくる(。-∀-)
[9614.577] (M)StreamElements: yoshimera さんフォローしてくれてありがとうございます🎉
[9632.808] kakashi_kakashi_: 毎回違う音にするとあなたのスルースキルが更に上がります
[9658.321] (M)StreamElements: bigstone000000000000 えみたろすの配信へようこそ！👏
[9689.104] (S)洗車野郎: あ
[9693.009] (S)玉ヒュンケル: それだ！！
[9701.994] kakashi_kakashi_: 私の予想では配信中の我々のアラートをスルーするようになります
[9714.709] (S)takakanaaki: 設定の音をチャリンチャリンチャリンのお金を入れるのにしてみるとか❓️😁
[9727.594] sunday__silence: それも２、３日で『あっ配信じゃないんだった』って慣れちゃうかもw
[9757.033] (S)玉ヒュンケル: 気づかないんじゃなくて無視する感じ？
[9787.976] (S)takakanaaki: 色も可愛いね😃
[9815.835] (S)玉ヒュンケル: あ、それはわかる
[9960.524] (S)玉ヒュンケル: emitarErai
[9985.305] sunday__silence: 大丈夫そ？
[10004.480] (S)takakanaaki: そういえばカルフォルニア州に行った時のポチテの袋あったじゃないです 、最近 近所のドラッグストアで見かけたんだけど、税込みで500円以上してて、円安の影響なのかなと思いました😅
[10066.751] (S)takakanaaki: それでも売れてたからビックリしてる😅
[10087.672] (S)takakanaaki: カルビーや湖池屋のほうがお得なのに😅
[10108.046] (S)takakanaaki: 今度、買ってみますねo(^o^)o
[10116.717] (S)玉ヒュンケル: セレブが買うのかなー
[10132.499] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[10153.896] (S)takakanaaki: 🍙当てはやったの❓️🙄
[10157.260] (S)玉ヒュンケル: ちゃんと眠れるといいけど
[10190.822] (B)えみたろす: !kanpai
[10191.179] (M)StreamElements: 『乾杯』と『おにぎりの具当てクイズ』をするから準備をしてね♡ Cheers & Onigiri lottery time!! 
[10193.653] (B)えみたろす: !onigiri
[10193.665] (S)takakanaaki: ありがとうございます＼(^o^)／ Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1 Cheer1
[10193.955] (M)StreamElements: emitarGuruoni
[10194.651] (M)StreamElements: takakanaaki Nice Cheers！ 5 bits ありがとう🥰
[10196.663] (B)えみたろす: !onigirien
[10196.963] (M)StreamElements: emitarGuruoni
[10199.990] kakashi_kakashi_: #6
[10205.700] (M)NaRaJi8: #2
[10217.965] (S)玉ヒュンケル: #5
[10227.134] (S)takakanaaki: #3
[10240.756] (M)NaRaJi8: use the dog toy to alert everybody w
[10244.338] (S)玉ヒュンケル: 今年中は０個の覚悟でおります(｀･ω･´)ゞ
[10251.304] (M)NaRaJi8: so you dont have to yell
[10254.376] (M)03edward03: #1
[10256.177] dreww_aw: #2
[10276.083] (S)玉ヒュンケル: やだその子の声こわいいいい
[10278.998] (S)takakanaaki: うるさーい🤣
[10281.677] (M)NaRaJi8: w
[10282.748] (M)03edward03: 誰かの犬が起きそうw
[10294.471] kakashi_kakashi_: 起きろ起きろ起きろ！！！
[10294.662] boerdi85: #5
[10296.754] (M)ひろたろす: #4
[10310.215] boerdi85: cathycatHi
[10317.583] (B)えみたろす: 写真はDiscordサーバーのアルバムチャンネルに投稿されています！Photo is posted to the album channel of my Discord server!! → https://discord.gg/fR58z34gBF
[10327.586] kayokayosatoh: #4
[10343.197] (S)takakanaaki: みんな起きてきた🤣
[10377.230] (S)玉ヒュンケル: https://www.twitch.tv/emi_taros/clip/CrispySpineyClipzRuleFive-LQc_LDZjtApkUnrE
[10382.139] (M)03edward03: emitarDespair
[10388.672] ericIIDX: Konbanwa Emi-san! 
[10389.013] 7L00K: are you ok?
[10397.416] (S)takakanaaki: 大丈夫❓️ 顔が真っ赤になってきてる🥺
[10451.393] cakepride_: #2
[10506.722] (M)ひろたろす: 完敗🍻
[10557.900] (S)takakanaaki: また❓️🙄
[10561.394] kakashi_kakashi_: やってますか
[10562.981] (M)03edward03: Ban okaka
[10568.490] (S)takakanaaki: やらせか❓️🙄
[10575.046] (S)玉ヒュンケル: あたったあああああ １ぽいんとくださああい（うそ
[10585.276] (M)NaRaJi8: emitarAngry
[10594.374] boerdi85: emitarQueenClap
[10595.764] (M)03edward03: emitarSmallonigiri
[10603.019] (S)玉ヒュンケル: emitarAngry
[10603.380] (S)takakanaaki: やった😃✌️
[10613.123] frankyboii: hi emi! 
[10622.106] (S)takakanaaki: やらせを読みきりました😁
[10632.201] (M)03edward03: 今通知からちょっと変わったレシピ見ちゃったwww Korean Carbonara Ramenだって 
[10674.801] (S)玉ヒュンケル: カルボナーラに納豆が意外と合うよ
[10682.772] (M)03edward03: wwww一番危ない
[10684.144] (S)takakanaaki: 🍙ありがとうございました😃
[10693.196] (S)玉ヒュンケル: ほんとに！試してみて！
[10746.098] (M)03edward03: ん??
[10762.144] kakashi_kakashi_: 霊障ですね
[10763.048] rockmanshii: おつかれ
[10766.035] (M)NaRaJi8: !discord
[10766.376] (M)StreamElements: 【Join our Discord channel❕】 https://discord.gg/fR58z34gBF ←告知やお喋りするところです～ チャネポの写真などもここに上がってます！Photos redeemed at channel points will also be uploaded here!!
[10770.019] (M)NaRaJi8: !sns
[10770.342] (M)StreamElements: [my social] SNSのフォローもよろしくお願いします！ Follow me!! →  https://lit.link/emi0o0s2
[10773.536] (S)takakanaaki: 今夜もありがとうございました😃 お片付けお疲れ様でした😌 お身体をお大事に おやすみなさい😪💤
[10781.138] (M)NaRaJi8: Rest well dont over do it emi 
[10792.505] (M)StreamElements: 【Join our Discord channel❕】 https://discord.gg/fR58z34gBF ←あまりあてにならない予定などが出ています。ROM専🆗なので気軽にどうぞ！チャネポの写真などもここに上がってます！Photos redeemed at channel points will also be uploaded here!!
[10801.601] (M)03edward03: お疲れ様～！！
[10811.915] (S)玉ヒュンケル: 喉お大事に 
[10841.635] (M)03edward03: どれ?
[10848.551] (M)03edward03: あ～
[10852.515] (M)StreamElements: 🎀Waifu=推しと会える1日限定カフェ presented by @yurina_jpg 🎀2024/11/03 １日限定オープン💗 お給仕します！会いに来てね～！  【予約はこちらから！】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc2Uz1OH9rGrOmxpwvZzLrXio56A-hLbFuT052FiPs3ZJmpQ/viewform?usp=send_form
[10855.982] toyomana: お風呂入ってたらもう終わりだった！おつえみ 
[10863.114] (S)takakanaaki: キックトックも がんばれー🚩😃🚩
[10864.629] (S)玉ヒュンケル: アニメ曲なのにダンスあるの？
[10871.608] (M)03edward03: ルビーみたいにちょっと怖い顔してみる?w
[10907.052] (S)玉ヒュンケル: emitarOtsuemi
[10907.152] すたっく_: おやすみなさい〜
[10992.052] (S)takakanaaki: いいなぁ～いいなぁ～o(^o^)o
[11002.511] (M)StreamElements: 【えみ部のみんなへ】配信の感想やお気に入りのクリップをぜひSNSでもシェアしてね 
[11052.520] (S)玉ヒュンケル: へええ
[11133.668] (M)03edward03: !raid
[11134.067] (M)StreamElements: emitarDance
[11141.170] (M)NaRaJi8: I thought you called me w
[11148.916] boerdi85: Good night Emi 
[11150.568] cakepride_: goodnight emi san
[11152.518] (M)StreamElements: えみたろすの配信にようこそ！気軽にコメントしてね♡ 英語はちょっとだけわかります！日本語コメうれしいので遠慮しないでね🥹💕 I can understand English comments! but I'm not good at speaking English😉 Feel free to comment!
[11158.494] (M)03edward03: @naraji8 wwwwww
[11162.850] (S)takakanaaki: はい、いってきます👋😃
[11164.902] (M)03edward03: His real name
[11168.421] (M)NaRaJi8: No my real name w
[11174.685] (M)03edward03: May-san
[11186.214] (M)03edward03: No no, it sounds like
[11199.693] boerdi85: emitarDance
[11203.926] (M)03edward03: emitarDance
[11206.853] (M)NaRaJi8: Confused me w
[11222.801] toyomana: お大事に！
